Inż. JÓZEF 


CZECHOWSKI 


długoletni kierownik Działu Kamieniarsko-Montażowego P.R.O. i B. w Krakowie 


przeżywszy lat 45, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł nagle dnia 16 grudnia 1964 roku. 


Nabożeństwo żałobne przy zwłokach odprawione zostanie w sobotę dnia 19 bm. o godz. 9-tej 
w kościele paraf. św. Kazimierza na Grzegórzkach. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na cmentarzu podgórskim na miejsce wiecznego spoczynku 
nastąpi w tym samym dniu o godz. 12, na które-to smutne obrzędy zapraszają w głębokim 
żalu pogrążeni: 


żona, dzieci, matka, brat i rodzina. 
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